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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 3962 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. αττόφ. 868/201 7 

Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορ- 
ρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου 
κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους 
χρήστες για το έτος 2016 . 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 
12η Οκτωβρίου η οποία συνεχίστηκε την 13η Οκτωβρίου 
2017 και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α7179) «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυ¬ 
σικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα¬ 
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως 
ισχύει και ιδίως το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 
69 παρ. 2 εδάφιο (θ), το άρθρο 71, και το άρθρο 91 παρ. 1 
αυτού. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚΑ7286) και ιδίως 
το εδάφιο (δ) παρ. 1 του άρθρου 5. 

3. Τιςδιατάξειςτου ν. 2690/1999 (ΦΕΚΑ745/09.03.1999). 

4. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α7313/ 
27.12.2005), όπως ισχύει. 

5. Την υπ' αρ. 594/2012 απόφαση ΡΑΕ για την έκδο¬ 
ση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριο¬ 
τήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 
2093/05.07.2012). 

6. Την υπ' αρ. 722/2012 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκρι¬ 
ση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου» (ΦΕΚ 2385/27.08.2012). 

7. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει¬ 
ας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «ΚώδικαςΔιαχείρι- 
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 
Β7379/2010) (εφεξής ο «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε 
μετις υπ'αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β72227/2010), υπ'αριθμ. 
526/2013 (ΦΕΚ Β'/3131/2013) και υπ' αριθμ. 239/2017 
(ΦΕΚ Β'/1549/2017 και ΦΕΚ Β'/2159/2017) αποφάσεις 
της ΡΑΕ, και ιδίως τα άρθρα 44,46 και 47 και 48 αυτού. 

8. Την υπ'αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρ¬ 


χονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορ¬ 
τίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους 
εξισορρόπησης στους χρήστες για τα έτη 2007 και 2008. 

9. Την υπ' αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους χρήστες και το τμήμα της 
δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος 2009. 

10. Την υπ'αριθμ. 533/4.3.2010 απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τιμέςτων παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης 
φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κό¬ 
στους εξισορρόπησης στους χρήστες για το έτος 2010. 

11. Την υπ'αριθμ. 1039/1.9.2011 απόφαση της ΡΑΕ με 
θέμα «Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρ¬ 
χονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης 
φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κό¬ 
στους εξισορρόπησης στους χρήστες για το έτος 2010». 

12. Την υπ'αριθμ. 1/12.1.2012 απόφαση της ΡΑΕ μετην 
οποία εγκρίθηκαν οιτιμές των παραμέτρων που υπεισέρ¬ 
χονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης 
φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κό¬ 
στους εξισορρόπησης στους χρήστες για το έτος 2011 
(ΦΕΚ Β'/153/3.2.2012). 

13. Την υπ'αριθμ. 869/25.10.2012 απόφαση της ΡΑΕ 
με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρό- 
πησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στους χρήστες για το έτος 
2012 (ΦΕΚ Β73074/21.11.2012). 

14. Την υπ' αριθμ. 75/2014 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους χρήστες για το έτος 2013 
(ΦΕΚ Β7665/18.03.2014). 

15. Την υπ'αριθμ. 637/19.12.2013 απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2014 
και το τμήμα δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος 
2014 (ΦΕΚ Β737/14.01.2014). 
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16. Το υπ' αριθμ. 069895/4.03.2014 έγγραφο του ΔΕΣ- 
ΦΑ (ΡΑΕ 1-181577/06.03.2014) με θέμα «Υποβολή Σύμ¬ 
βασης 648/13 κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων της παρ. 
01 του άρθρου 48 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ» στο 
οποίο περιλαμβάνεται αντίγραφο της υπ' αριθμ. 648/13 
σύμβασης προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε και ΔΕΠΑ Α.Ε. για τη χρονική περίοδο από 
01.01.2014 08:00 έως 01.01.2015 08:00. 

17. Την υπ'αριθμ. 422/24.07.2014 απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκετο πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2015 και 
το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος 
2015 (ΦΕΚ Β72294/27.08.2014). 

18. Την υπ' αριθμ. 486/11.09.2014 απόφαση της ΡΑΕ 
με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρό- 
πησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στους χρήστες για το έτος 

2014 (ΦΕΚ Β72727/13.10.2014). 

19. Την υπ'αριθμ. 470/01.12.2015 απόφαση της ΡΑΕ 
με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρό- 
πησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στους χρήστες για το έτος 

2015 (ΦΕΚ Β7308/15.02.2016). 

20. Το υπ'αριθμ. 082796/15.04.2015 έγγραφο του ΔΕΣ¬ 
ΦΑ (ΡΑΕ 1-194760/17.04.2015) με το οποίο υπεβλήθη 
μεταξύ άλλων η Συμφωνία Πλαίσιο 765/14 κατ’ εφαρ¬ 
μογή των οριζόμενων στη κείμενη νομοθεσία για την 
προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης έτους 2015. 

21. Την υπ' αριθμ. 219/2015 απόφαση ΡΑΕ για την 
«Έγκριση του Ετήσιου Σχεδιασμού Αερίου Εξισορρό- 
πησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2016 και Έγκριση του τμή¬ 
ματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2016» 
(ΦΕΚ. Β'/1464/14.7.2015). 

22. Το υπ'αριθμ. 096429/27.06.2016 έγγραφο του ΔΕΣ¬ 
ΦΑ (ΡΑΕ 1 -208926/29.07.2016) με θέματα «Α) Ενημέρω¬ 
ση της ΡΑΕ για παράταση της διάρκειας της σύμβασης 
με αριθμό 765/2014 κατ' ενάσκηση συμβατικού δικαι¬ 
ώματος προαίρεσης για την προμήθεια Αερίου Εξισορ- 
ρόπησης Β) Υποβολή της Συμφωνίας Πλαίσιο 906/16 
κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στη κείμενη νομοθεσία 
Γ) Εισήγηση ΔΕΣΦΑ επί καθορισμού χρεώσεων απορ- 
ρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ 
για το 2016». 

23. Την υπ' αριθμ. 779/2017 απόφαση ΡΑΕ για την 
έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρό- 
πησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2016. 

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

1. Νομικά και Πραγματικά Δεδομένα 

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 91 παρ. 1 του 
ν. 4001/2011, για την εξεύρεση των απαραίτητων πο¬ 


σοτήτων αερίου εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής μπορεί 
(α) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρ¬ 
θρου 68 του ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει συμβάσεις 
προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισμό 
και να χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτε¬ 
ραιότητα, σε σχέση με ποσότητες φυσικού αερίου τις 
οποίες έχει στη διάθεση του μέσω άλλων συμβάσεων 
προμήθειας. 

2. Στην ίδια διάταξη, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι: 
«...η τιμή προμήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, 

μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», ενώ περιγράφε- 

ται ο τρόπος καθορισμού της τιμής αυτής, η οποία «...κα¬ 
λύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος 
της θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συ¬ 
στήματος ΥΦΑ, καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης». 

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 48 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: 

«Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύ¬ 
ναψη των Συμβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου, ο Δια¬ 
χειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ: 

α) Αντίγραφα των Συμβάσεων αυτών, 

β) Τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στον καθορι¬ 
σμό του μοναδιαίου τιμήματος σύμφωνα με Σύμβαση 
Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και τον τρόπο περιοδι¬ 
κής αναπροσαρμογής αυτού κατά τη διάρκεια του έτους, 
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και οποιοσ¬ 
δήποτε άλλης μοναδιαίας χρέωσης που εφαρμόζεται επί 
της Ποσότητας του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται 
στο ΕΣΜΦΑ. 

γ) Το πάγιο τίμημα το οποίο ενδεχομένως καταβάλ¬ 
λει στον αντισυμβαλλόμενο του σύμφωνα με Σύμβαση 
Εξισορρόπησης Φορτίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πάγια χρέωση και τον τρόπο κατανομής αυτών στους 
Χρήστες Μεταφοράς. 

δ) Το κόστος χρήσης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΦΑ 
ή Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης 
του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου και τον 
τρόπο κατανομής αυτού στους Χρήστες Μεταφοράς, και 

ε) τον τρόπο υπολογισμού της ΗμερήσιαςΤιμής Αερίου 
Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ)». 

Επίσης στην παράγραφο 3 του προαναφερόμενου άρ¬ 
θρου ορίζεται ότι: «Εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολήςτων στοιχείων η ΡΑΕ αποφασίζει 
σχετικά με την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μοναδιαίου τιμή¬ 
ματος, τον τρόπο κατανομής του πάγιου τιμήματος και 
του κόστους γρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρό- 
πησης Φορτίου στους Χρήστες Μεταφοράς καθώς και 
τον τρόπο υπολογισμού της ΗμερήσιαςΤιμής Αερίου 
Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ)». 

4. Με την υπ' αριθμ. 219/2015 απόφαση της (σχετι¬ 
κό υπ'αριθμ. 21), η ΡΑΕ ενέκρινετον ετήσιο σχεδίασμά 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2016 
και με την υπ' αριθμ. 779/2017 απόφαση της (σχετικό 
υπ' αριθμ. 23) ενέκρινε την τροποποίηση του ετήσιου 
σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για 
το Έτος 2016. 
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5. Όπως έχει ήδη αναλυθεί σε προγενέστερες απο¬ 
φάσεις της ΡΑΕ με τις οποίες εγκρίθηκαν οι τιμές των 
παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του 
κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του 
τρόπου κατανομής του κόστους αυτού στους χρή¬ 
στες για τα έτη από το 2007 έως και το 2015 (σχετικά 
υπ' αριθμ. 8 έως 19), οι παράμετροιπου υπεισέρχονται 
στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου 
του Συστήματος Μεταφοράς είναι: 

(α) Η τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης, όπως 
καθορίζεται στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορ- 
ρόπησης. 

β) Το κόστος χρήσης από τον Διαχειριστή της Εγκατά¬ 
στασης ΥΦΑ (χρέωση χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ) και 
του ΕΣΜΦΑ (χρέωση χρήσης του ΕΣΜΦΑ) για σκοπούς 
Εξισορρόπησης Φορτίου. 

6. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή για τις 
παραμέτρους που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του 
κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το 
Έτος 2016 (σχετικό υπ'αριθμ. 22), οι παράμετροι που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρό- 
πησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2016 είναι οι ως 
άνω δύο παράμετροι και για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2016 έως 1.1.2017. 

Αναφορικά με τις ως άνω παραμέτρους καθώς και τον 
τρόπο κατανομής στους Χρήστες του κόστους εξισορ- 
ρόπησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εισήγηση 
του Διαχειριστή (σχετικό υπ' αριθμ. 22), η ΡΑΕ θεωρεί 
τα ακόλουθα: 

2. Κόστος εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ 2016: 

2.1. Τιμή Προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης 

7.0 Διαχειριστής, με το υπ'αριθμ. 22 σχετικό έγγραφο 
του, υπέβαλε στη ΡΑΕ τα ακόλουθα στοιχεία: α) Το αίτημα 

του προς τη ΔΕΠΑ για την παράταση της διάρκειας 
της μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ σύμβασης 765/2014 (για 
την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης για το έτος 2015), 
κατ’ ενάσκηση συμβατικού δικαιώματος του για τρίμηνη 
παράταση της ως άνω σύμβασης, καθώς και αντίγραφο 
της Σύμβασης Πλαίσιο 906/16 που σύναψε με τη ΔΕΠΑ 
Α.Ε., ως μειοδότη διεθνούς διαγωνισμού για την προ¬ 
μήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης για το Έτος 
2016, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2γτου 
άρθρου 68 του ν. 4001/2011. Όπως προκύπτει από τα 
αντίγραφα των δύο συμβάσεων, η συνολική χρέωση 
του Διαχειριστή από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την προμήθεια 
ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης προκύπτει μέσω μιας 
αναλογικής χρέωσης (χρέωση ενέργειας, ΒΟΙΙΡ), η οποία 
ορίζεται ως ακολούθως: 

Α. Για την περίοδο 01.01.2016 και ώρα 08:00 έως την 
01.04.2016 και ώρα 08:00 σύμφωνα με τον τύπο 
ΒΟυΡ = [(10Μ + Κ] €/Μννό 

Όπου, 

α) 00Μ για κάθε Μήνα (ιτι) η μοναδιαία τιμή προμή¬ 
θειας αερίου στο πλαίσιο μακροχρόνιων συμβολαίων 
προμήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα 
οποία βασίζονται στις τιμές προμήθειας πετρελαίου, 
όπως αυτή δημοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του 
αμέσως προηγούμενου Μήνα (ηη-1) του περιοδικού "1015 
ΗΕΒΕΝ ΟΙοΕοΙ ΕΝΟ ΜθιΨθϊ ΡθροΓΐ", και 


β) Κ το ποσό σε €/ΜννΡι που προκύπτει από την εκά- 
στοτε οικονομική προσφορά του προμηθευτή ΥΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης. 

Β. Για την περίοδο 01.04.2016 και ώρα 08:00 έως την 
01.01.2017 και ώρα 08:00 σύμφωνα με τον τύπο 
ΒΟυΡ = [ΡΡ + Κ] €/Μ\Λ/Γι 

Όπου, 

α) ΡΡ για κάθε Μήνα (ιη) η τιμή αναφοράς Φυσικού 
Αερίου στοΤΤΡ, όπως αυτή δημοσιεύεται για την τελευ¬ 
ταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα (ηη-1) στον 
ιστότοπο του Ευι-ορθΒΠ Επει-ςγ ΕχεΓίθηςθ (ΕΕΧ) και συ¬ 
γκεκριμένα στην ιστοσελίδα «νννννν.θθχ.εοιτι/θη/ηηΒΐ'Κθΐ- 
03ΐ3/η3ΐυΓ3Ρ935/5ροΐ-Γπ3Γΐ<θΐ/ά3ίΙγ-ΓθίθΓθηεθ-ρπεθ», και 

β) Κ το ποσό σε €/Μ\Λ/Γι που προκύπτει από την εκά- 
στοτε οικονομική προσφορά του προμηθευτή ΥΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης. 

8. Σύμφωνα με τα υποβληθέντα στη ΡΑΕ αντίγραφα 
των συμβάσεων για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς 
εξισορρόπησης (σχετικά υπ' αριθμ. 20 και 22), καθόλη 
τη διάρκεια του Έτους 2016 η τιμή του όρου Κ (€/Μ\Λ/Ρι) 
προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονομική προσφορά 
την οποία εκδίδει η ΔΕΠΑ σε ικανοποίηση αντίστοιχου 
αιτήματος προμήθειας του Διαχειριστή και δύναται να 
λάβει τιμή, σύμφωνα με τους όρους των υπογεγραμ¬ 
μένων συμβάσεων, μικρότερη ή ίση των 16 €/Μ\Λ/Γι 
για το χρονικό διάστημα από 01.01.2016, 08:00 π.μ. - 
01.04.2016, 08:00 π.μ., και μικρότερη ή ίση των 31 €/ 
Μ\Λ/Γι για το χρονικό διάστημα από 01.04.2016, 08:00 
π.μ.-01.01.2017, 08:00 π.μ. 

9. Η αναλογική χρέωση (χρέωση ενέργειας) εφαρμό¬ 
ζεται επί των ποσοτήτων ΥΦΑ που θα χρησιμοποιηθούν 
από το Διαχειριστή για εξισορρόπηση φορτίου. 

10. Η αναλογική χρέωση ενσωματώνει το πλήρες κόστος 
προμήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το 
σταθερό και μεταβλητό κόστοςτης θαλάσσιας μεταφοράς 
του ΥΦΑ, καθώς και το εύλογο κόστος διαχείρισης του προ¬ 
μηθευτή αερίου εξισορρόπησης. Σχετικά με την ανάκτηση 
του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς του ΥΦΑ και του εύλο¬ 
γου κόστους διαχείρισης μέσω της σύμβασης προμήθειας 
αερίου εξισορρόπησης ισχύει το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως 
αναλύεται στην υπ'αριθμ. 2129/2008 απόφαση αυτής. 

2.2. Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και Κόστος 
Χρήσης ΕΣΜΦΑ 

11. Δεδομένου ότι το αέριο εξισορρόπησης παραδί- 
δεται από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στο Διαχειριστή ως ΥΦΑ, πριν 
δηλαδή την αεριοποίηση και την έγχυση του στο Σύστη¬ 
μα Μεταφοράς, η τιμή προμήθειας ΥΦΑ που αναφέρεται 
στη σύμβαση προμήθειας ΥΦΑ μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. και 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δεν περιλαμβάνει τη χρέωση χρήσης της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ και τη χρέωση για τη χρήση του ΕΣ¬ 
ΜΦΑ, καθώς αποτελεί κόστος του Διαχειριστή. 

12. Όπως όμως έχει αναλυθεί και σε προηγούμενες 
σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ (σχετικά υπ' αριθμ. 8-19) ο 
Διαχειριστής για την ανάγκη εξισορρόπησης φορτίου 
στο ΕΣΜΦΑ, προβαίνει, ως ξεχωριστός Χρήστης, στη 
δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης στην εγκατά¬ 
σταση ΥΦΑ και σε ισόποση, διαφορετική ανά μήνα, δέ¬ 
σμευση μεταφορικής ικανότητας στο Σημείο Εισόδου 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3962/10.11.2017 


Αγία Τριάδα με αποτέλεσμα να υφίσταται ξεχωριστή 
χρέωση για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ και για τη 
χρήση του Σημείου Εισόδου Αγία Τριάδα. 

13. Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για τον υπολογισμό 
των χρεώσεων αυτών, ήτοι του Κόστους Δέσμευσης Δυ¬ 
ναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης (ΚΔ) και του Κόστους Ποσότητας (ΚΠ) για τη 
χρονική περίοδο (1.1.2016,8:00 π.μ. -1.1.2017 8:00 π.μ.), 
σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό υπ' 
αριθμ. 22), ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Ο υπολογισμός των χρεώσεων αυτών πραγματο¬ 
ποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τι¬ 
μολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και στο 
Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ (σχετικά υπ'αριθμ. 5 και 6). 

β) Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 219/2015 απόφασης της 
ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το τμήμα δυναμικότητας του 
ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπη- 
ση φορτίου για το Έτος 2016 (σχετικό υπ' αριθμ. 21), ο 
Διαχειριστής εισηγείται τη σύναψη μιας μακροχρόνιας 
σύμβασης για την κάλυψη της δυναμικότητας βάσης που 
απαιτείται για την εξισορρόπηση φορτίου στο ΕΜΣΦΑ 
για το έτος 2016 και επιμέρους βραχυχρόνιων συμβά¬ 
σεων για την κάλυψη των αιχμών. 

14. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω πρόταση του Δια¬ 
χειριστή, δεδομένου ότι η εξισορρόπηση φορτίου απο¬ 
τελεί μια κατά βάση δραστηριότητα, η οποία ασκείται σε 
μακροχρόνια βάση από το Διαχειριστή και επομένως η 
τιμολόγηση αυτής, στο μεγαλύτερο μέρος της, οφείλει 
να έχει τα χαρακτηριστικά μακροχρόνιας δέσμευσης από 
το Διαχειριστή. 

2.3. Τρόπος Υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου 
Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) 

15. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό 
υπ' αριθμ. 22), η Ημερήσια Τιμή του Αερίου Εξισορρό- 
πησης (ΗΤΑΕ) κατά το έτος 2016 ισούται με το σταθμι- 
κό μέσο όρο των Τιμών Προμήθειας Ποσοτήτων ΥΦΑ 
που είναι αποθηκευμένες στον Αποθηκευτικό Χώρο της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης κατά 
το τέλος της κάθε Ημέρας υπολογισμού της ΗΤΑΕ ως 
προς την αποθηκευμένη Ποσότητα ΥΦΑ για σκοπούς 
εξισορρόπησης και εκφράζεται σε Ευρώ (€) ανά ΜΜΕι. 
Στις αρχές κάθε μήνα ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει στην ιστο¬ 
σελίδα του την ΗΤΑΕ, σε ευρώ ανά Μ1Λ/Η, για κάθε ημέρα 
του προηγούμενου μήνα. 

16. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την προτεινόμενη από το Δι¬ 
αχειριστή εισήγηση σχετικά με τον καθορισμό της ανά 
ημέρα τιμής αερίου εξισορρόπησης, καθώς η τιμή προ¬ 
μήθειας ΥΦΑ, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στις 
συμφωνίες πλαίσιο για την προμήθεια αερίου εξισορ- 
ρόπησης για τα χρονικά διαστήματα 01.01.2016 08:00 
- 01.04.2016 08:00 και 01.04.2016 08:00 - 01.01.2017 
08:00 (σχετικά υπ'αριθμ. 20 & 22) δύναται να διαφέρει 
ανάλογα με τις συνθήκες προσφοράς που ισχύουν κατά 
το χρόνο έκδοσης από το Διαχειριστή Αιτήματος Προμή¬ 
θειας προς τους Προμηθευτές με ανώτατο όριο που έχει 
καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης πλαισίου. 
Επομένως, ισχύει το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως αναλύθηκε 
και στην υπ'αριθμ. 75/2014 απόφαση αυτής. 


3. Κατανομή κόστους εξισορρόπησης φορτίου στους 
χρήστες 

3.1. Κατανομή σταθερού κόστους 

17. Το σταθερό κόστος εξισορρόπησης φορτίου πε¬ 
ριλαμβάνει το κόστος για τη δέσμευση δυναμικότητας 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και για τη δέσμευση δυναμι¬ 
κότητας στο ΕΣΜΦΑ από τον Διαχειριστή για σκοπούς 
Εξισορρόπησης (ΚΔ) και το οποίο αφορά στο σύνολο 
του έτους 2016. 

18. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό 
υπ' αριθμ. 22), το σταθερό κόστος προτείνεται να κατανέ- 
μεται στους Χρήστες αναλογικά της ποσότητας Φυσικού 
Αερίου που παραλήφθηκε από αυτούς, όπως εγκρίθηκε 
καταρχήν με την υπ'αριθμ. 1/2012 απόφαση της ΡΑΕ. 

19. Σχετικά με την εκκαθάριση του σταθερού κόστους, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, προτείνε- 
ται όπως εφαρμοστεί η μεθοδολογία που εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθμ. 75/2014 απόφαση της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ κρίνει 
εύλογη την εισήγηση του Διαχειριστή δεδομένου ότι 
σύμφωνα με την ως άνω μεθοδολογία εκκαθάρισης το 
μεγαλύτερο μέρος της πραγματοποιηθείσας δυναμικό¬ 
τητας που χρησιμοποιήθηκε από τον Διαχειριστή για 
την εξισορρόπηση φορτίου εκκαθαρίζεται με τα τιμο¬ 
λογιακά χαρακτηριστικά της μακροχρόνιας σύμβασης 
και η εναπομείνασα, απολογιστικά, δυναμικότητα που 
χρησιμοποιήθηκε από τον Διαχειριστή για εξισορρόπη- 
ση φορτίου εκκαθαρίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά 
της αντίστοιχης βραχυχρόνιας σύμβασης, ώστε να προ¬ 
κύπτει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στους χρήστες 
από την εκκαθάριση του κόστους ΚΔ. 

3.2. Κατανομή μεταβλητού κόστους 

20. Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει τη χρέωση 
ενέργειας της σύμβασης-πλαισίου μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. - 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με βάση την τιμή προμήθειας ΥΦΑ, η οποία 
αποτελεί τη βάση υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής 
Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), όπως αναφέρεται στην 
εισήγηση του Διαχειριστή. Συνεπώς, η κατανομή του με¬ 
ταβλητού κόστους προμήθειας ΥΦΑ πραγματοποιείται 
μέσω του μηχανισμού εξισορρόπησης που καθορίζεται 
στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα. 

21. Επίσης, στο μεταβλητό κόστος εξισορρόπησης 
περιλαμβάνεται και το κόστος που προέρχεται από τη 
χρέωση ποσότητας για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ 
και τη χρήση του ΕΣΜΦΑ για εξισορρόπηση από τον 
Διαχειριστή. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, 
ο τρόπος κατανομής του κόστους αυτού στους Χρήστες 
δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίζει: 

Ι.Την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το Έτος 
2016, σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπως 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα. 

2. Την κοινοποίηση από τον Διαχειριστή στη ΡΑΕ, όλων 
των στοιχείων σχετικά με τον υπολογισμό τηςΤιμής Προ¬ 
μήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) και της ΗμερήσιαςΤιμής Αερίου 
Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) για το έτος 2016. 




Τεύχος Β'3962/10.11.2017 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α.ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για την περίοδο 01.01.2016 08:00 έως 01.01.2017 08:00 

Ιούλιος 2016 - 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚΑ’ 179/22.08.2011) και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ, 88 και 91.1. 

2. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 594/2012 για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών 
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 2093/05.07.2013) και την απόφαση 
ΡΑΕ υπ’ αρ. 722/2012 για την έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΦΕΚ Β’2385/27.08.2012) 

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 379/01.04.2010), 
όπως αυτός ισχύει 

4. Το υπ’ αρ. 083287 / 30.4.2015 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η εισήγηση για τον 
«Ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2016», 

5. Την υπ’ αριθμ. 219/2015 Απόφαση ΡΑΕ για την «Έγκριση του Ετήσιου Σχεδιασμού Αερίου 
Εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2016 και 
Έγκριση του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση 
φορτίου για το Έτος 2016» (ΦΕΚ. Β’ 1464/14.7.2015) 

6. Το υπ’ αρ. 089157/26.11.2015 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. με το οποίο η 
τελευταία ενημερώνεται σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης του ΔΕΣΦΑ περί 
παράτασης της διάρκειας της υπ’ αρ. 765/14 σύμβασης προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης έως την 1 η 
Απριλίου 2016, 08:00 με τους ίδιους συμβατικούς όρους 

7. Την υπ’ αριθμ. 906/16 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. 
με θέμα: «δυρρίχ οί ΕΝΟ (2υωιώγ ίοτ Ιΐιε Βαίωκύη^ οί Ιΐιε ΟτεεΕ Νώϋταί 038 Ττ&ηδτηίδδίοη 5γδΙειη 
άιιπη§ Ιΐιε Υεατ 2016» 


ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τη μεθοδολογία 
υπολογισμού και την ανάκτηση του Κόστους Εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για την περίοδο 01.01.2016 08:00 έως 01.01.2017 08:00, εισηγείται: 

1. Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και Κόστος Χρήσης ΕΣΜΦΑ για 

σκοπούς Εξισορρόπησης 

Το « Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και το Κόστος Χρήσης ΕΣΜΦΑ για 

σκοπούς Εξισορρόπησης » σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιλαμβάνει το κόστος για τη δέσμευση Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και τη δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σύστημα 
Μεταφοράς που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. Επίσης περιλαμβάνει το κόστος 
για την ποσότητα φυσικού αερίου που αεριοποιείται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και εγχύεται στο Σύστημα 
Μεταφοράς μέσω του Σημείου Εισόδου «Αγία Τριάδα» για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. 


1.1 Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για 

σκοπούς Εξισορρόπησης 
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 Α του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ 
το «Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς 

Εςισορρόπησης - (ΚΔ )» για την περίοδο 01.01.2016, 08:00 έως 01.01.2017, 08:00 αφορά στο σκέλος χρέωσης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και χρέωσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο 
Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

(ΐ) ο Συντελεστής Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ (ΣΔΥ) και ο Συντελεστής Χρέωσης 

Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα» για την εν λόγω περίοδο 
σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ ισούνται με 56,0579 ί/Μ\\Τι Ημέρας / Έτος και 
24,6326 €/Μννΐι Ημέρας / Έτος αντίστοιχα 

(ίΐ) για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο Διαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ, ο οποίος 
δεσμεύει Δυναμικότητα Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και ξεχωριστό Χρήστη Μεταφοράς, 
ο οποίος δεσμεύει, ισόποση της ανωτέρω Δυναμικότητας Αεριοποίησης, Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα, 

(ΐϋ) τα αναφερόμενα στην Ενότητα 5 του υπ’ αρ. 083287/30.4.2015 εγγράφου του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ 
με θέμα: «Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2016», όπου καθορίζεται η 
Μηνιαία Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και η ισόποση Μηνιαία Μεταφορική 
Ικανότητα Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου Αγ. Τριάδα (ΔΕ) η οποία εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη 
για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου 

(ϊν) τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ και ειδικότερα του 
άρθρου 13, παρ. 3 αυτού, όπου: « Σε περίπτωση Βραχυχρόνιας Σύμβασης Μεταφοράς ή Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ, η συνολική χρέωση του Χρήστη υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους [1] ή 
[2] αντίστοιχα του άρθρου [12] του παρόντος, με τις εξής προσαρμογές: 

α) Οι συντελεστές ΣΑΜί και ΣΑΥ εφαρμόζονται αναπροσαρμοσμένοι κατ' αναλογία του αριθμού των Ημερών του 
τμήματος του Έτους κατά το οποίο η σύμβαση με τον Χρήστη είναι σε ισχύ και πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή 
Β που αντιστοιχεί στη συνολική διάρκεια της Σύμβασης». 

το ΚΔ για την περίοδο 01.01.2016 08:00 - 01.01.2017 08:00 προϋπολογίζεται στον Πίνακα 1: 





Πίνακας 1: Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης 01.01.2016 
08:00-01.01.2017 08:00 
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Μακροχρόνια Σύμβαση Βάσης Μηνιαίες Βραχυχρόνιες Συμβάσεις 
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Το κόστος Δυναμικότητας ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης ανακτάται από τους Χρήστες μέσω 
των τιμολογίων για Χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του ΕΣΜΦΑ για σκοπούς 

Εξισορρόπησης και συγκεκριμένα του σκέλους Χρέωσης για τη δέσμευση Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης για σκοπούς εξισορρόπησης και του σκέλους Χρέωσης για τη δέσμευση Μεταφορικής 
Ικανότητας στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και κατανέμεται στους Χρήστες σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1. 

1.2 Κόστος Ποσότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Το « Κόστος Ποσότητας για σκοπού Εξισορρόπησης - (ΚΠ) » για την ποσότητα ΥΦΑ που 
αεριοποιείται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και μεταφέρεται για σκοπούς εξισορρόπησης υπολογίζεται 
σε μηνιαία βάση και ισούται με : ΚΠ = (ΣΕΥ+ΣΕΜΐ) ·<2Α.Εξ(ηι) 

όπου 

ΣΕΥ : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας ΥΦΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών 
Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, ο οποίος για το Έτος 2016 λαμβάνεται ίσος με 0,1134 €/Μ\Υ1ι. 

ΣΕΜι : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας Μεταφοράς για την Είσοδο Αγ. Τριάδα, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, ο οποίος για το Έτος 2016 λαμβάνεται 
ίσος με 0,0498 €/Μ\\Τι. 

(^Α,Εςίπι).: Η Μηνιαία Ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και μεταφέρθηκε από το ΔΕΣΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ 

Το ΚΠ ανακτάται από τους Χρήστες μέσω τοιν τιμολογίων για Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ και 
ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπηση ς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2. 


2. Κόστος Προριίθειας Ενέργειας ΥΦΑ 

Α. Για την περίοδο 01.01.2016 08:00 - 01.04.2016 08:00 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 765/14 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ με θέμα: «διιρρίχ οί ΕΝΟ 
(2ιιαη1ί1γ ίοτ Ιΐιο Β&1εηοίη§ οί Ιΐιε ΟτοεΕ Νείατ^Ι Οαε ΤτοηεπιΗείοη δγείειη άιιπη§ Ιΐιε Υεετ 2015», η 
Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) υπολογίζεται από τον τύπο (η ΤΠΥΦΑ ταυτίζεται με την τιμή 
ΒΟΕίΡ, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω): 

ΒΟΈΡ = [ΟΟΜ + Κ] €/Μ\ΥΙι 

όπου ΟΟΜ για κάθε Μήνα (τη) η μοναδιαία τιμή προμήθειας αερίου στο πλαίσιο μακροχρόνιων 
συμβολαίων προμήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιμές 
προμήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αμέσως προηγούμενου 
Μήνα (τπ-1) του περιοδικού “108 ΗΕΚΈΝ Οΐοΐοΐ ΕΝΟ ΜατΕεΙ Κεροτί’ και Κ συντελεστής 
εκφρασμένος σε €/Μ\Υ1ι ο οποίος προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονομική προσφορά την οποία 
εκδίδει ο προμηθευτής σε ικανοποίηση αντίστοιχου Αιτήματος Προμήθειας του Διαχειριστή. 

Το ΟΟΜ σκέλος που αναφέρεται σε Δολάρια ΗΠΑ ανά ΜΜΒία, μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της 
"ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ - Δολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα ιη-1. 
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Β. Για την περίοδο 01.04.2016 08:00 -01.01.2017 08:00 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 906/16 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ με θέμα: «δυρρίγ οί ΕΝΟ 
(^ιιαηΐίΐγ ίοτ Ιΐιε Βα1αποίπ§ οί Ιΐιε ΟτεεΕ Ναΐαταί (}&8 Τταπειπίδείοπ δγείεπι άιιπη§ ώε Υεατ 2016», η 
Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) υπολογίζεται από τον τύπο (η ΤΠΥΦΑ ταυτίζεται με την τιμή 
ΒΟΕίΡ, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω): 

ΒΟυΡ = [ΡΡ + Κ] €/Μ\Υ1ι 

όπου ΚΡ για κάθε Μήνα (πι) η τιμή αναφοράς Φυσικού Αερίου στο ΤΤΕ, όπως αυτή δημοσιεύεται για 
την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα (γπ- 1 ) στον ιστότοπο του Ειιτορεαπ Εηετ§γ 
Εχε1ι&η§ε (ΕΕΧ) και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα « \ν\ν\ν.εεχ.εοιπ/εη/ΓηίΐτΕεΙ-άεί3/η&ίιΐΓ3ΐ-£ε8/8ροΐ- 
πιαΓΕεΙ/ά&ίΙν-τείεΓεηεε-ΡΓίεε » και Κ συντελεστής εκφρασμένος σε €/Μ\ΥΕ ο οποίος προσδιορίζεται 
στην εκάστοτε οικονομική προσφορά την οποία εκδίδει ο προμηθευτής σε ικανοποίηση αντίστοιχου 
Αιτήματος Προμήθειας του Διαχειριστή. 

Ο Διαχειριστής αποστέλλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της εκάστοτε εν ισχύ σύμβασης 
προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης Αίτημα Προμήθειας προς τη ΔΕΠΑ, με το οποίο η τελευταία 
καλείται, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το Διαχειριστή στην εν λόγω 
αίτηση, είτε να κάνει αποδεκτό το αίτημα, ορίζοντας κατ’ ελάχιστο την τιμή του συντελεστή Κ, την 
ποσότητα προμήθειας και την ημερομηνία παράδοσης είτε να αρνηθεί την προμήθεια ΥΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης. 

Το κόστος προμήθειας ενέργειας ΥΦΑ ανακτάται από τον Διαχειριστή μέσω της χρέωσης για την 
Ημερήσια διευθέτηση ΗΕΕΦ. 

Η Ημερήσια Τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ισούται με το σταθμικό μέσο όρο των Τιμών 
Προμήθειας Ποσοτήτων ΥΦΑ που είναι αποθηκευμένες στον Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης κατά το τέλος της Ημέρας υπολογισμού της ΗΤΑΕ ως προς την 
αποθηκευμένη Ποσότητα ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και εκφράζεται σε Ευρώ (€) ανά Μ\¥1ι. 

Η Ημερήσια Τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ισούται με την (ΤΠΥΦΑ) και εκφράζεται σε 
Ευρώ (€) ανά Μ\¥1ι: 

„ ΗΤΑΕ Λ ^ ί ΧΑπΥΦΑΕξ Λ ^ 1 + ΤΠΥΦΑ α ΧΥΦΑΕξ ά 

ηΙΆΕπ = ----- 

α ΑπΥΦΑΕξ^+ΥΦΑΕξα 

ΗΤΑΕ,ι-ι: Η Ημερήσια Τιμιή Αερίου Εξισορρόπησης κατά την Ημέρα ά-1 

ΑπΥΦΑΕξά.ι: Το απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης κατά την Ημέρα ά-1, με ΑπΥΦΑΕξ(Μ>0 

ΤΠΥΦΑ^: Η Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ κατά την Ημέρα ά 

ΥΦΑΕξ^ Η Ποσότητα Προμήθειας ΥΦΑ Εξισορρόπησης κατά την Ημέρα ά 

Η ΤΠΥΦΑ ταυτίζεται με την τιμή ΒΟΕΙΡ, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. 

Ο Φόρος προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καταβάλλεται τόσο από τον Διαχειριστή στον πωλητή κατά 
την έκδοση του τιμολογίου προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης, όσο και από τους Χρήστες στον 
Διαχειριστή κατά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων για την Εξισορρόπηση Φορτίου. 
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Στις αρχές κάθε μήνα ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ΗΤΑΕ, σε Ευρώ ανά Μ\Υ1ι, 
για κάθε Ημέρα του προηγούμενου Μήνα. 
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3. Τιμολόγια για τιι Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ και ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησες 

3.1 Κατανομή Κόστους Δυναμικότητας για σκοπούς Εξίσορρόπιισικ στους Χρήστες - Χρέωστι 

δέσμευσης δυναμικότητας ΥΦΑ για σκοπούς εζισορρόπησικ και δέσμευσης δυναμικότητας 

ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εζισορρόπησης 


Συνυπολογίζοντας τη συμπεριφορά των Χρηστών από ιστορικά στοιχεία προηγούμενων ετών καθώς 
και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί εξισορρόπησης σύμφωνα με το οποίο: 

1. Ο Διαχειριστής «παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α» (Άρθρο 68, παρ. 2ι του 
Ν. 4001/2011). 

2. Ο Διαχειριστής εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και 
παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς 
(Εξισορρόπηση Φορτίου)» (Άρθρο 44, παρ. 1 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ). 

3. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξισορροπεί σε 
Ημερήσια βάση την Ημερήσια Παράδοση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο [7], με την Προσαρμοσμένη Ημερήσια Απόληψη Φυσικού Αερίου 
από το ΕΣΜΦΑ» ( Άρθρο 50, παρ. 1 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ). 

συνάγεται ότι η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης μεταξύ παραλαβών / παραδόσεων Χρήστη 
Μεταφοράς θα πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των 
Χρηστών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ΚΔ αποτελεί ένα 
«πάγιο» κόστος για το Διαχειριστή που στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου σε 
όλους τους Χρήστες Μεταφοράς, γίνεται κατανομή ανά Ημέρα ά του ΚΔ στους Χρήστες Μεταφοράς 
αναλογικά με την ποσότητα Φ.Α. που παραλήφθηκε από αυτούς σε Σημείο Εξόδου, Εικονικό Σημείο 
Εξόδου και το ΕΣΔ, κατά την Ημέρα αυτή. 

Συγκεκριμένα: 

• Την ημέρα ά κάθε μήνα τα, το ΚΔ του αντίστοιχου μήνα (ΚΔ (ΙΙ1) ) κατανέμεται σε όλους 
τους Χρήστες Μεταφοράς ως εξής: 


ΚΔ , = , 

Ι,α ί 


0 . 


Α,ΐ,ά 


ΚΔ 


(«) 


ΣΩα, 

7=1 


7 4 


όπου : 

0): ο Χρήστης Μεταφοράς 

(Υ) : το πλήθος των Χρηστών Μεταφοράς κατά την Ημέρα (ά) 

ΚΔ 

: το ΚΔ που κατανέμεται στο Χρήστη Μεταφοράς ()) την Ημέρα (ά) 

ΚΔ 

( "° : το ΚΔ του αντίστοιχου μήνα (τη) όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 
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^ Α ·>· α : η παραληφθείσα ποσότητα από το Χρήστη Μεταφοράς (]) την Ημέρα (ά) στο σύνολο των 
Σημείων Εξόδου, συμπεριλαμβανομένων Εικονικών Σημείων Εξόδου και του ΕΣΔ 

άπι: ο αριθμός ημερών του μήνα (πι) 

Η χρέωση για την ανάκτηση του προϋπολογισθέντος « Κόστους δέσμευσης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης » που 

αντιστοιχεί σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, περιλαμβάνεται στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει προς 
αυτόν ο ΔΕΣΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου κάθε Μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 
8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 


3.1.1. Εκκαθάριση Κόστους δέσιιευσικ Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής 

Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Το αργότερο έως το τέλος Φεβρουάριου του Έτους 2017 πραγματοποιείται εκκαθάριση. Ο ΔΕΣΦΑ 
επανυπολογίζει το Κόστος δέσιιευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας 

Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης (ΚΛπνατ.) ανά Μήνα τη (^ “ ^), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα 1, άρθρο 3 (και ειδικότερα τις παρ. 3.1 και 3.2) της παρούσας εισήγησης. 

ΚΑ (,Π) 

Το Κόστος Δυναμικότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης για κάθε Μήνα ™ Λί , προκύπτει ίσο με 


Λ («Ο _ 17" Λ (>«) ι Ιζ Λ ('») 

ΓνΑΛ ΕΙΝΑΙ ~ ΥΦΑ,ΕΙΝΑΙ ^ ΙΧΖΛ ΜΕΤ,ΕΙΝΑΙ 

Όπου κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του Παραρτήματος: 

ΚΔ ( ”'„ = Β · ΣΔΥ · ΔΕ™ Α · /; ™' ■ ά, η /366 + Β · ΣΔΥ · ΔΕ™ Α '^' · ά, η / 366 

= Β · ΣΔΜ · ΑΕ^· βηαΙ ■ ά, η / 366 + Β · ΣΔΜ · ΔΕΓ^ · ά Μ / 366 


ΚΔ (,η ) 

Στη συνέχεια το Ρ,ΝΑΙ 


1/· λ0») 

ΕΙΝΑΙ 

ΓΓΤΑΤ Λ I 


κατανεμεται ανα ήμερα σύμφωνα με τον τύπο: 
όπου ά ηι οι ημέρες του εκάστοτε μήνα της περιόδου 01.01.2016 08:00-01.01.2017 08:00. 


ά 


Κ^δ^) 

Ακολουθεί η κατανομή σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ανά Ημέρα ά του ™* ί αναλογικά με 
την ποσότητα Φ.Α. που παραλήφθηκε από αυτούς ((2α), κατά την Ημέρα αυτή σε Σημεία Εξόδου, 
Εικονικά Σημεία Εξόδου και το ΕΣΔ. 


Συγκεκριμένα: 
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ΚΔ (ί/) 

. Την ημέρα ά, το ™* ί κατανέμεται σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ως εξής: 


βν αΙ™) 

_ Α,ΐ,ά ^^ΡΙΝΑΙ 
’^ΡΙΝΑΙ,ΐ ~ ί , 

V ο ά '« 

/ , ^Α,ΐ,ά 

Μ 


Ο ΔΕΣΦΑ υπολογίζει τη διαφορά του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στον Χρήστη 0) σε σχέση με το 
συνολικό ποσό που εισέπραξε από τον ίδιο Χρήστη κατά τη διάρκεια του μήνα (τη), μέσω της μηνιαίας 
χρέωσης Δυναμικότητας για Σκοπούς Εξισορρόπησης: 


η η </,„ ('") 

ΣΣ(ΚΔ ( ^,;) -ΣΣ^) 

7«-1 1 02=1 1 


Η όποια διαφορά τυχόν προκόψει, χρεωστική ή πιστωτική, θα εκκαθαρίζεται με σχετικό τιμολόγιο. 


3.2 Χρέωση για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΛ για σκοπούς 

Εξισορρόπησης και Χρέωση για την εγγυθείσα ποσότητα στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς 

Εξισορρόπησης 

Το «Κόστος Ποσότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης - (ΚΠ)» για την ποσότητα ΥΦΑ που 
αεριοποιείται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και εγχύεται στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης 
ανακτάται μέσω του αθροίσματος της «Χρέοισης για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» και της «Χρέωσης για την εγχυθείσα ποσότητα 
στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης». 

Το ανωτέρω άθροισμα υπολογίζεται για κάθε Χρήστη 0) κάθε Μήνα (τη) ως το γινόμενο 


[(ΣΕΥ +ΣΕΜ,)· <2Α.Εξ., Κ .η)], 

όπου ζ)Α.Εξ.ό(ιη) η Ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε στον Χρήστη 0) το μήνα (τη) 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος 1 της παρούσας 
εισήγησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

1. Ημερήσιος Υπολογισμός Ποσότητας ΥΦΑ για εΔισορρόπηση 

Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 42 παρ.4 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 

2. Ημεριίσια Κατανομή Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης στους Χρήστες 

Σε εφαρμογή του Άρθρου 48 παράγραφος 1Δ του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου, ο Διαχειριστής κατανέμει κάθε Ημέρα (ά), την Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης 
Αζ>Εξ,ίΐ αρχικά σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς του οποίου η Ημερήσια'Ελλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου 
(ΗΕΕΦ) είναι αρνητική (ί) την ημέρα (ά). 

Εάν για μια Ημέρα (ά) η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης Αζ) Ε ξ -( ι είναι μεγαλύτερη από 

Σ|ΗΕΕ φ Μ | 

την απόλυτη τιμή του αθροίσματος όλων των ΗΕΕΦ 1=1 του συνόλου των Χρηστών 

Μεταφοράς του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ (1) την Ημέρα (ά), τότε η διαφορά μεταξύ της Ημερήσιας 
Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης και της απόλυτης τιμής του αθροίσματος όλων των ΗΕΕΦ των 
Χρηστών του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ την Ημέρα (ά) κατανέμεται σε όλους τους Χρήστες (Ε) 
του ΕΣΜΦΑ αναλογικά με την ποσότητα που μεταφέρθηκε στο σύνολο των Σημείων Εξόδου του 

ΕΣΜΦΑ για λογαριασμό έκαστου εξ’ αυτών, ® Λ ·ί· ά . 

Σ | Η ΕΕ φ ί ά | > Αζ) ΕΞ ά 

• Εάν 1=1 τότε 

Ιηεεφ» . I 

Α 0·ΈΞ.,ί,Λ = Τ- —·Δ<2εξ 4 

ΣΙ ΗΕΕΦ -.<ι| 


Σ|ΗΕΕ φ Σ<Α<2 Ε3 ,, 

• Εάν ί=1 τότε 

Αα Ε τ ίά =1 ΗΕΕΦ,., I 

1 Βήμα: Εα ''’ ά ' 4 

Λϋ α .,<= ί 2 "" 1 ·Μβ Ρ2 ,-Σ|η ΕΕ φ„|) 

Σ&,,* 

2° Βήμα : ' 1 

Η Μηνιαία Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε στον Χρήστη (]) το μήνα (τη), 

ΣΑβΕΞ.,, 

ΩΑ. Ε ξ.ό(ιη). ισούται με το 1 


3. Εκκαθάριση Κόστους δέσιιευσικ Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής 

Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης 
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Το ΚΔ -σύμφωνα με την παράγραφο 3 της εισήγησης - εκκαθαρίζεται έως τον τέλος Φεβρουάριου 

^-ρ ΥΦΑ ,βηαΐ 

του 2017 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης του Συστήματος ΥΦΑ ά 

^^ΜΕΤ./ϊ™/ 

και τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης Λ , οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από το 
Διαχειριστή κατά την Ημέρα ά για σκοπούς εξισορρόπησης και οι οποίες υπολογίζονται ως ακολούθως 
στις παραγράφους 3.1 και 3.2. 

Με βάσει τα ανωτέρω: 

Τ/·λ(^) — Ιζ \(<*) , ν-Α^) 

ΡΙΝΑΣ ~ ινΑΛ ΥΦΑ ,ΡΙΝΑΙ ^ ^^ΜΕΤ ,ΡΙΝΑΙ 


3.1 Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης 


^ΠΔΥ^ + ΔΕ^ < ΤΜΑ 


ι. Εάν 1=1 


, ΔΕ 


ΥΦΑ ,βηαΐ 
1 1 


= ΔΕ , 


£ ΠΔΥ]° + ΔΕ^ > ΤΜΑ 
2 . Εάν ,=1 


ΤΜΑ - ^ ΠΔΥ]'' > 0 


ΔΕ ΥΦΑ ,βηαΙ = _ ^ΠΔΥ^' 


(>) 


£ ΓΊΔΥ] 0 + ΔΕ (ί > ΤΜΑ ΤΜΑ - £ ΠΔΥ] () < 0 
3. Εάν ,=1 και 1=1 


, ΑΕ Ύ , ΦΑ ' βηα ' = 0 


Όπου: 

I: η Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ενεργή κατά το Μήνα ιη 

ρ : το πλήθος των Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που ήταν ενεργές κατά το Μήνα ιυ 
ά : η Ημέρα κατά την οποία είναι σε ισχύ Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ τύπου (I) 

ΤΜΔ : η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα της εγκατάστασης ΥΦΑ 
ΠΔΥ (,) 

Λ : ί) για Μακροχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα 
Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (I) που σημειώθηκε κατά το εκάστοτε 
διάστημα εκκαθάρισης της Σύμβασης αυτής στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα (4) 

ϋ) για Βραχυχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα 
Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (I) η οποία σημειώθηκε κατά το διάστημα 
του Έτους, στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα, κατά το οποίο η Σύμβαση αυτή ήταν σε ισχύ 
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ΔΕ^: το άθροισμα της δεσμευθείσας Δυναμικότητας Αεριοποίησης κατά το διάστημα 01/01/2016 
08:00-01/01/2017 08:00 (δυναμικότητα βάσης) και της δεσμευθείσας Δυναμικότητας Αεριοποίησης 
ανά μήνα για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής κάθε Ημέρας. 

ΥΦΑ ,βιηαΐ 

Λ : η τελική Δυναμικότητα Αεριοποίησης ανά Ημέρα για σκοπούς εξισορρόπησης 

^ρ ΥΦΑ ,βηαΐ ^ρ ΥΦΑ ,βηαΐ ^ρΥΦΑ ,βιηαΐ 

Για κάθε Μήνα (ιη) υπολογίζεται η μέγιστη Λ ( ). Στη συνέχεια η ( '" ) 

κατανέμεται περαιτέρω σε δυναμικότητα βάσης και δυναμικότητα αιχμής με τον ακόλουθο τρόπο: 


ΥΦΑ 

_ ^ρΥΦΑ ,βηαΐ 

ΔΕ ΙιΠ1 

1 ,τη 

(ΔΕ, 1Τ1 + ΔΕ 2ιη ) 

ΥΦΑ 

_ ^ρΥΦΑ ,βηαΐ 

ΔΕ 2 , ω 

2,/η 

(ΔΕ^+ΔΕ^) 


Όπου 

ΔΕ υφα 

1, '" . Δυναμικότητα Αεριοποίησης κατά το διάστημα 1/1/2016 08:00-01/01/2017 08:00 για 
σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης) 

λε υφα 

2 ·’ η : Δυναμικότητα Αεριοποίησης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για σκοπούς 
εξισορρόπησης 

ΔΕ , ΔΕ 

ι,ηι’ 2 ,π, . Δεσμευθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης κατά το διάστημα 1/1/2016 08:00 - 
01/01/2017 08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης), και Δεσμευθείσα 
Δυναμικότητα Αεριοποίησης ανά Μήνα για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για σκοπούς 
εξισορρόπησης, όπως αυτές απεικονίζονται στον Πίνακα 1 της παραγράφου 1.1. 

ΔΕ υφα λρ υφα > μ ' 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η μέγιστη 1 '” ( ι ) που αποτελεί και την τελική 
Πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης κατά το διάστημα 01/01/2016 08:00 - 01/01/2017 
08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (τελική δυναμικότητα βάσης). 

ΥΦΑ ,βηαΐ ^ ^ρ ΥΦΑ ,βηαΐ 

Τέλος, στην περίπτωση όπου ' η 1 , προσδιορίζεται η τελική ανά Μήνα 

πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για 

^ρ Υ Φ Α, βηαΐ 

σκοπούς εξισορρόπησης 2,,η από τον τύπο: 

^ρΥΦΑ ,βηαΐ _ ^ρ ΥΦΑ ,βηαΐ _ ^ρ ΥΦΑ ,βηαΐ 
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3.2 Κόστος δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 


Σ ΠΔΜ Ρ + ΑΕ ^ ™ Α δεΜετ,^/ = ΔΕ 

ι. Εάν Τ=1 τότε ά 


2 . 


^πδμ!, τ) + δε ( , >τμα 

Εάν Τ=1 

δε μετ,>,/ = ΤΜΑ _ ^ ΠΔΜ (τ) 

Τ=1 


Ρ 

τμα~Σ πδμ^ τ) >ο 

και Τ=1 τότε 


ν.ΠΔΜ™· 


Όπου: 

Τ: η Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
Ρ : το πλήθος των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

ά : η Ημέρα κατά την οποία είναι σε ισχύ Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου τύπου (Τ) 

ΤΜΔ : η τεχνικά μεγίστη δυναμικότητα του Σημείου Εισόδου Αγία Τριάδα, όπως αυτή δημοσιεύεται 
από το Διαχειριστή 

ΠΛΜ (Τ > 

ά : ί) για Μακροχρόνιες Συμβάσεις Μεταφοράς Φυσικού, η Πραγματοποιηθείσα Δεσμευμένη 
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης της Σύμβασης (Τ) που σημειώθηκε κατά το εκάστοτε διάστημα 
εκκαθάρισης της Σύμβασης αυτής στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα 

ίί) για Βραχυχρόνιες Συμβάσεις Μεταφοράς Φυσικού, η Πραγματοποιηθείσα Δεσμευμένη 
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης της Σύμβασης (Τ) η οποία σημειώθηκε κατά το διάστημα του 
Έτους, στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα, κατά το οποίο η Σύμβαση αυτή ήταν σε ισχύ. 

ΔΕ,ι: το άθροισμα της δεσμευθείσας Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης κατά το διάστημα 
01/01/2016 08:00 - 01/01/2017 08:00 (δυναμικότητα βάσης) και της δεσμευθείσας Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης ανά μήνα για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για την εκάστοτε ημέρα 

ΜΕΤ ,βηαΐ 

ά : η τελική Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ανά ημέρα για σκοπούς εξισορρόπησης 


Για κάθε μήνα (πι) υπολογίζεται η μέγιστη 
ΛΕ 

Λ ΐρ ΜΕΤ _ ΛβΜΕΤ ,βηαΐ _ Ι.ιη _ 

*·" “ " " (ΔΕ 1Π1 + ΔΕ 2 πι ) 


ΜΕΤ ,βηαΐ 


ΜΕΤ, βηαΐ 

( “ ) η οποία κατανέμεται σε: 
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ΔΕ“ ετ = ΔΕ ΜΕΤ '^" αί 

2 ,ηι πί 


ΔΕ^ 

(ΔΕ^+ΔΕ^) 


Όπου 

ΔΕ μετ 

1, '" : Μεταφορική Ικανότητας Παράδοσης κατά το διάστημα 01/01/2016 08:00 -01/01/2017 08:00 
για σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης) 

δεΓ τ 

2 ·"' : Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για σκοπούς 
εξισορρόπησης 

ΔΕ ΔΕ-, 

1,111 ’ 2 .ιτι. Δεσμευθείσα ανά μήνα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κατά το διάστημα 
01/01/2016 08:00-01/01/2017 08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης) και 
Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για 
σκοπούς εξισορρόπησης, όπως αυτές απεικονίζονται στον Πίνακα 1 της παραγράφου 1.1.2. 

ΔΕ ΜΕΤ ΔΕ ΜΕΤ,βηαΙ 

Στη συνέχεια υπολογίζεται η μέγιστη '-'" ( ι ) που αποτελεί και την τελική 
πραγματοποιηθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κατά το διάστημα 01/01/2016 08:00 - 
01/01/2017 08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης. 

^ρΜΕΤ ,βηαΐ > ^ρΜΕΤ ,βηαΙ 

Τέλος στην περίπτωση όπου η 1 προσδιορίζεται η τελική ανά μήνα 

πραγματοποιη θείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής 

ΜΕΤ, βηαΐ 

για σκοπούς εξισορρόπησης 2 ·“ από τον τύπο: 

ΜΕΤ ,βηαΙ ΜΕΤ ,βηαΙ ^ ρ Μ ΕΤ, βιηαΐ 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 
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ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) ννβΙπη35ΐθΐ'.βΙ@β1.9 | ' 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ·9 ι ' 
























